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UNE NOUVELLE ESPÈCE 
DE PSEUDOSCORPION DU GARD : 
NEOBISIUM (N.) YACHONI (NEOBISIIDAE) 

Par J. HEURTAULT 


L’espèce est décrite d’après un exemplaire çj, remarquable par sa taille : 
4,8 mm, récolté près de la résurgence de la gare, à Bessèges (Gard) par Bou¬ 
quet et Balazuc en 1953. 


Description du $ holotype. 

Céphalothorax (fig. 1) légèrement plus long que large ; deux paires d’yeux, 
peu développés, les antérieurs à lentille convexe, les postérieurs sous forme 
de tache ; les yeux antérieurs sont éloignés du bord antérieur du céphalothorax 
d’une distance au moins égale à leur diamètre. 28 soies céphalothoraciques : 
4 antérieures, 6 oculaires (+ 2 petites latérales, postérieures à la première paire 
d’yeux), 6 médianes, 10 postérieures. Épistome bien développé. 

Soies tergales : 8.8.9.9.9.11.11.10.10. 

Région génitale (fig. 8) : 11 soies sur l’opercule génital ; 28 sur la plaque géni¬ 
tale postérieure et 4 au-dessus de chaque stigmate antérieur ; 10 soies simples 
à l’intérieur de la chambre génitale (5 de chaque côté) ; sacs génitaux latéraux 
(sgi) courts et légèrement amincis à leur extrémité ; sac génital médian (sgm) 
très long (plus long que le corps) constitué par un tronc d’abord unique qui se 
divise ensuite à deux reprises en donnant trois branches très contournées. La 
figure 8 représente la glande médiane entière et le sac génital médian qui en 
est le conduit interne chitinisé. 

Chélicères (fig. 2) : tubercule fileur très aplati (pas de rétrécissement du doigt 
en avant du tubercule fileur) ; doigt mobile orné de 11 à 12 dents dont une, 
médiane, est nettement plus grosse que les autres ; doigt fixe à 13 ou 14 dents ; 
une soie ( gl ) au doigt mobile, 7 soies sur la main : 2 ventrales, 4 intermédiaires, 
1 dorsale. 

Flagelle (fig. 5) : typique de Neobisium ; 8 soies d’inégale longueur, la distale, 
insérée sur un mamelon et la subdistale seules sont dentelées ; la soie proximale, 
plus petite, est isolée des autres. 

Hanches des pattes : 4 soies distales à chaque lobe maxillaire ; 9 soies aux 
hanches des pattes-mâchoires, 7 aux hanches des pattes I, 7 ou 9 aux hanches 
des pattes II, 6 aux hanches III, 9 aux hanches IY. Processus conique antérieur 
latéral des hanches I (fig. 4) incliné vers l’extérieur. 

Pattes-mâchoires (fig. 3 et 7) : fémur finement granulé, sauf à ses extrémités 
proximale et distale, sans pédoncule, 6 fois aussi long que large, tibia lisse avec 
un rétrécissement brusque au niveau du pédoncule, marqué par le voisinage 



Fig. 1-7. — Neobisium (N.) vachoni n. sp. 

céphalothorax. — 2 : vue latérale externe de la chélicère gauche ; dt : soie dorsale terminale : 
il : soie interne terminale ; ist : soie interne subterminale, isb : soie interne sub-basale ; ib : soie 
interne basale, vt : soie ventrale terminale, vb : soie ventrale hasale ; gl : soie galéale. —3 : vue laté¬ 
rale externe de la pince droite. — 4 : processus conique latéral antérieur de la hanche T. •—-5 
flagelle. — 6 : patte IV. — G bis : poil subterminal. — 7 : trochanter, fémur, tibia de la patte- 
mAchoire droite. 
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d’une grande lyrifissure et quelques longues soies, 5,4 fois aussi long que large ; 
doigts égaux ; doigt mobile 1,2 fois aussi long que la main avec pédoncule ; 
main avec pédoncule 2,6 fois aussi longue que large ; dents égales au doigt 
fixe, irrégulières au doigt mobile pourvu distalement d’une vingtaine de dents 
triangulaires, pointues et proxirnalement de dents « en pavés » ; 110 dents au 
doigt fixe, 100 au doigt mobile ; à l’extrémité du doigt mobile, les dents 
reviennent sur la face externe du doigt ; pince (sans pédoncule) 5,4 fois aussi 
longue que large. 



Fig. 8. —* jSeobisium (y.) va ch oui n. sp. 

Région génitale X 270 ; op : opercule génital ; sgi : sac génital latéral ; 
pgp : plaque génitale postérieure ; gltn : glande médiane ; sgm : sac génital médian. 
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Trichobothries (fig. 3) : it, et, est forment un triangle distal par rapport à t ; 
it est distal par rapport à et, ist en-dessous de st, st plus près de t que de sb. 

Patte ambulatoire IV (fig. 6) : télofémur 1,2 fois plus grand que le basifémur ; 
télotarse 1,2 fois plus grand que le basitarse ; quelques longues soies sur les 
deux articles du tarse ; poil subterminal en Y, à branches inégales, dentelées 
(fig. 6 bis). 

Dimensions en mm : corps : 4,80 ; céphalothorax : 1,30 ; patte-mâchoire, 
fémur : 2,10-0,35 ; tibia : 1,70-0,30 ; échancrure tibiale : 0,37 ; main avec pédon¬ 
cule : 1,65-0,62 ; pince sans pédoncule : 3,40-0,62 ; doigt mobile : 2,05 ; patte IV, 
basifémur : 0,80 ; télofémur : 1,02 ; tibia : 1,62 ; basitarse : 0,65 ; télotarse : 0,82. 


Situation de Neobisium (N.) vachoni dans la faune européenne. 


En utilisant la clef fournie en 1962 par Max Beier pour distinguer entre elles 
les espèces européennes connues, on est amené à comparer Neobisium (N.) 
vachoni à Neobisium (N.) myops, Neobisium (N.) dolomiticum, Neobisium (N.) 
delphinaticum. Neobisium (N.) vachoni diffère de Neobisium (N.) myops par la 
situation et l’étendue des territoires de granulation du fémur, par la forme 
du tibia et du fémur, par ses rapports morphométriques. Il diffère de Neobi¬ 
sium (N.) dolomiticum et Neobisium (N.) delphinaticum par ses rapports mor¬ 
phométriques, sa chétotaxie, en particulier par le nombre de soies à l’arrière 
du céphalothorax, le nombre de soies de la main des chélicères et surtout la 
position de ist par rapport à ib et it. Le nombre de dents aux doigts des pattes- 
mâchoires est aussi nettement plus élevé. 

Dans la faune de France, on ne peut comparer N. (N.) vachoni qu’à N . (N.) 
praecipuum. Le tableau suivant montre les nombreuses différences existant 
entre les deux espèces. 

N. (iV.) sp. nov. ($) N. (iV.) praecipuum 

($ lectotype) 


Céphalothorax. 

Soies céphalothoraciques. . 

Épistome. 

Soies tergales. 

L/l fémur. 

L/l tibia. 

L/l pince . 

Doigt/main. 

Trichobothries... 


Soies chélicériennes. 

Soies internes de la cham¬ 
bre génitale. 

Nombre de dents au doigt 
fixe des pattes - mâ¬ 
choires . 

Nombre de dents au doigt 

mobile. 

Forme des dents. 

Sac génital médian. 


carré 

28 

équilatéral 
8.8.9.9.9.11.11. 
2,10/0,35 = 6 
1,70/0,31 = 5,4 
3,40/0,62 = 5,4 
2,05/1,65 = 1,2 
t basal par rapport à et, 
est, it. 

ist basal par rapport à st 
7 

5 + 5 


110 

100 

égales 

très long, ramifié 


carré 
20 + 2 

tronqué ou cassé 
6.8.11.11.10.10.9.9. 
2,75/0,63 = 4,6 
1,17/0,37 = 3,1 
2,75/0,63 = 4 
1,75/1,27 = 1,3 
t basal par rapport à et, 
est, it. 

ist distal par rapport à t 
7 

5 + 5 


81 

70 

légèrement inégales au 
doigt fixe 
piriforme 
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En résumé, Neobisium ( N .) vachoni présente des caractères assez remar¬ 
quables qui l’isolent des autres espèces connues. 

Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) 

61, rue de Buffon, Paris V e 
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